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4 つの機能が「空気」を变える 



一 I I tH … mm 

#1 If E# I a# MHHi M 

ノ / F ノス A 
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韩致 1； iX 燕？ Ti n ^ 償? 

機種名 

エ—シ — ゼット ケー； 

ACZ65K-W 
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上手に使って上手に節電 


® このたびはダイキン除加湿清淨機をお買い止げいただき、まことにありげと 
ラございます。 

m この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくまをにお使いください。 

® ご使賴調に r 安全上のご注意 j (斗，度ぺ"-ジ）を厳ずお読み< ださい。 

お読みになった後はいつでをご覧になれるよう、お手元に保管してください。 
货保証書は必ずお買い上げ曰、驗売産皂などの記入を確かめて、大切にな管し 
て < ださい。 


禾起漱棘!1藤な < おがれ 
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し捕獲したちの 


巧して规果を発揮しまず.） 

:巧が日本食里分析センター 
:アレん物質にストリーマを照射。 EUSA ま 
: 99.日％]：^(上抑範 

:(财 ):! ヒ里環境科学センクー 
:1 m 巧 0 X 姑こてウイルス除去畢を測定 
: S 9.9% 的 i 制 

:〔お）日本食品巧おセンター 

:：7ィんターに捕獲したカビ藍にストリーマを照射 
: 99.9 %过.上抑範 


4試験機関：暮らしのお学研究所がぶ会な 

試黯方-法； 〇ぶり:旧 0 X チャンバー内の巧期性能 
試嚴おま：1年耐久にて脱臭'當能平均70%を維持 
臣試態機関：山お大学 

試懿方ま：フィルターに捕獲した DEPi こストリーマを照が 
試験結果：す-ノ構造ザ消滅 


づ 
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運転中にスト u — マ放輩の r シユー」といラ音がしますび異常ではありません。 

また、ご使用環境により、音びルさくなったり、音質が変わることびありますが、異常ではありません。 

V 微量のオゾンが鶏生するため、吹お口か5ニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 


抑制-除ま 
でさるちの 




プラズマ放電の"-種である r ストリーマ放電」によって酸化分解力の強い高速電子を 
空気清浄機内に生成させ、ウイルスやニオイをすばやく抑制-除去ずる磯能です。 

(高速電子は、本体巧で発生-吸着処理しますので安全です） 

r ストリ…スによって作られた高速電子で、花粉やダニのぶん。死がいなどのアレル物質、 
ウイルス、カビ菌を抑制-除ますることび試験機関により実証されていまず。 





アレル物 f 


※之 

ウイルス 


じ I 

掉强.韻 I 

ミ戸功;な. I 

有害化学物質 


閱ま異関ま祟閱法果 
磯ち結機方結機ち結 
驗巌験藏験験驗驗驗 

i I? -X- u-x K-x n^x 

二-日兰 -n 呈ロ ニ li 口 Ili5 を □ ミ I 口さ□ミロ 


ぷ※※ 

























ちくじ 



はじ敏に 


邏霸前®準備 


運範する 


お手入れ 


その他の機能 


窗〇たと寒 
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|^<だをい J 


まを上のごを意 


この取扱説明書および商品には、安をにお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 
内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■ r 表お J を無視して、誤った取り扱いをずることによって生じる内密狸、次©ように区分してい素ず。 

A 额敍近 t r 死!::や重傷を負ラおそれがある [yji : r けがや財塵に損害を受けるおそ 
Zi \ 目口內容 J を示しています。 4夕胃れげある内容」を示しています。 


爪警告 

wmmmmmmmm 



S 


茲ん减場所では！襲用し减 U 


を終ぶミミ,、、が A 與：:、みが巧ぶ\々をの旅^ 

1、からぶ、 A 及が、、心 >、が、及さりん心ぶ I 、 ； 


狡勢黎巧智巧&をサ棘巧巧等巧 P •すがろ於城 


Q 


霊臟プ弓グやコ™ドは 


0 


■運髓中にプラグを據かなしん 

(発熱による乂災や感電の原因） 


^圍厳れた手で驗を差ししない。 

(感電の原因） 

■コンセントや配線器具猫定格を超える 
使いかたが交流10 0 V 獻外で使わない。 

(たこ足配線などでを格を超えると、 

発熱による义災の原因） 

■電源コ"™ドを持って抜かない。 

(断線による発熱や発乂の原因） 

圍破損ずるよ弓なことはしない。 

馨傷付ける、加:]:.する、 

無理に曲げる、引っぱる、 fd 、 

ねじる、束ねる、重いちのを 
載せるなど。 

修理はお買い上げの販売店 WJT ^ 

またはダイキンお客様ご相談窓□に 
ご相談ください。 

(傷んだまま使用すると、感電やシヨ…卜、 
火災の原因） 


馨油分が浮遊する場所。 ' 

(ひび割れによるけがの原因） ’ 

媒油や可燃性ガスなどを使用したり、 ‘ 

ちれるおそれのある場所。 

藝腐食性ガスや金属製のホコリのある場所。 

(弓队や本体への吸弓による発乂や発煙の原因）^ 
馨お室など、高温やを湿、水のかかる場所。 I 

(漏電による乂災や感量の原因） ! 

雜幼児の手の届<ところ。 I 

(感電やけがの原因） I 

馨床び不安患なところ。 ! 

(転倒すると水がこぼれて家財などを i 

始らしたり、义災や惑輩の原因） I 

倒れたとさは、すぐに本体を起こして<ださい。舅 


か 


■電源ブラグは根元兼で證し込む。 

雜傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは 
使わない。 


魅ず棄跑 唐し込みが不完全な場合、感輩やショ…■卜、 

発熱による乂災の原因） 

■輩源プ弓グのホコ y などは定期的に取る。 
藝電源プラグを抜さ、乾いた布でみく。 

馨長期間使わないときは、電源プラグをおく。 
(ホコリがたまり、湿気などで絶縁不良に 
なると乂災の原因） 


I お手入れ皆点馈、移動時 
には怒*ず運穀を停止し、 
電源プラグを披<。 

(感電やけがの原因） 




異常。鑛願轉に强麗ちに®耀帶中止ず燕 

〇 鹽常.故牆例 

雜パネル取付け後、スイッチを入れてち運転 
しない場合がある。 

ぶ^ず黒醉雜コードを動かずと通電したり、しなかったりする。 
雜運転中に異常な音や振動がする。 

雜本体ケ…スが変形していたり異常に熱い。 

雜こげ臭いニオイがする。 

(異常のまま運転を続けると、故障や感電、 
発煙、义災などの原因） 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 
相談窓口にご相談ください。 






































































圍お守りいただく内容®種類を、「図記号 J で 
区分して說明してい東ず。 


r してはいけないこと J を表しています。 


Q 「しなければならなしにと j を表してしなす。 




本体は 

Q 


ご屉用麗 f は 


■暇込□や欧出口を、ミ先濯鞠や巧、 九ーテ 〜 J 
などでふさがない。 

(空気の循環が悪くなり、発熱や発义の原因） 

圍本体の上に聚ちない、ぶりかか每ない。 

(落下や転倒などによるけがの原因） 

■本体を倒してフィルタ-"類を外さない。 

(水びこぼれて感電や故置の原因） 


Q 

禁止 


画塩素系や酸性©洗剤は使わない。 



避雙用時は 

Q 


■お客樣宜身で分解や改造、修理!ましない。 

(火災や感電、けがの原因） 

修理はお買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓口にご相談ください。 


圍躁込□や吹出口に 
摇約舉などを入れない。 

臟電や故障などの原因） 


I 欧出口や本体に水をかけなし、 

(火ぶや感霞の原因） _ 



〇 



■可燃性のをの（ヘアスプレーや殺虫剤為: 
ど）な本体のおくで使用しない。 
ベンジンやシンナ™で 
本体をふかない。 


(感電や引火、 
ひび割れの原因） 



ち.... 

GZOO 己 


圍水タンク®水を歡料用に使用しない。また、 
動植物にをちえない。 

(体調不良や悪影響を及ぼす原因） 

»備品など®微徽体を本体®近くで镶用しない。 

(感電や故障の原因） 

■吹出□の風が直撥あたる場所で燃焼器具を 
使用しない。 

(燃焼器具の不完全燃焼による一 S 對ヒ炭素む裏の原因） 

圍押入れの中など狭い場所で使用しない。 

(風通しが悪くなり発熱や発火の原因） 

圍雞煙タイプの穀虫剤を使うと苗ま運転しない。 

雜殺虫剤の使用後は、十分換気 .... 議議||驚を を.. 

してか b 運転する。 

(蓄積した薬剤成分び、吹出口か5 
放岀され、健康を害すおそれ） 

■燃焼器具と…難に懐ラときは 
こま城に換気をする。 

本製品を運転してを、換気 
^ず^^ の代わりにはなりません。 

(一酸化炭素中畫の原因） 

本製品では一酸化炭素を 
除去することはでさません。 

■ I 移動ず覆とちま運乾を停止 U がタンク©水を捨てる。 
(水がちれて家財などを飯 b したり、感電や漏電の原因）! 

■ I ペットの近くで使用ずる囑合、ペットが本体に厭を! 
かけたり、電源コードをかじらないよラを意する。1 

(感電や発乂の原因） ! 

万一上記のようなことが発生した場合は、運輯を停止！ 
し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または！ 
ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 j 

圍加湿ずなとをは常に水タンクや水車、 I 

加湿フィルタ™を清鷄にずる。 I 

鑛タンクの水は、毎曰新しい水道水と入れ換える 。 i 
卿本体内部(水タンク、水車、加湿フィルタ…）は 、 i 
定期的にお手入れずる。 i 

(巧れや水アカでカビや雑菌が繁殖すると、 I 

悪臭および体質によりまれに健康を害す原因） 1 

体=1周に货巧があったとさは、お師にご相嫌ください。， 

し夕^も‘コのち喜物質 （一 酸化炭素などうは、驗去でをません〕5 
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巧長 



' ホ: a 量で \ 
お部屬の觸まで 
しっかり届ける 


大騷置讓廳で、宗 nu が罷粉《装耀 
i 巧： 7 jyi 副 

ス 電ホ% Jl ^ ム： PJI / デ k : 


3方向暇込みで 
しっか D 暇引 


鑛這浄能力は風量が強くなる 
ほど高くなります。 


熙粉に強い] 

粒テが大きく、すぐに落下してしまう花粉ち、 
大風量ですばやくキャッチします。 


うるおった空気 


2 ；：;[③ヒ…夕…] 

ヒーターで 加湿 
/ フィルタ…の 
1" 水分の蒸発を 
"ぶ‘ が進します。 

、';ご；、 r 加熱気化式 I 




^いた藻を づ / 



I 水タンク J 




加熱觀龍或:お識化試:遮置！!爛授換戴 
ず燕[八イブ Uy 问細湿方誘探類 

令運顧イ^…ジ 


i を加湿 

フイルタ-- 

加湿フィルタ…に 
水分を吸着させます。 


雜湯気(蒸気)や謹は見えません。 

馨ヒータ ー OFF の状態では、吹出し温度が 
下がります。 

雜運転中は水車の回転により r ポコポコ j や 
「ゴトづ卜」などの音びずる場合びありまず。 
雜ご使用の環境 • 風量設定により加湿量が 
異なります。 


邑標しつどに近ヴくと 
ヒーター OFF (気化式） 


ヒー■夕 一 ON で、すばやく 
目標しつどに(加熱気化式） 


I加湿 スター ト 2日分 _^_ 日。分I 

〔ヒ…夕…〇條件旧標しっど一現巧しっど^^^び苑 


水タンクの水を水き 
でくみ上げまず。 


く加熱気化ぶ> 

湿躍により、水が気化(加湿） 
すること。 0 


<気化式> 

送風により、水が気化(加湿；) 
ずる.こと。 0 


[氷華縮か方式 3 

底要なときだけ水車で氷をくみ上げる独自お式 
の採用で、加湿フイルタ…が水につからずカビ 
の発生を抑え、いつち清潔です。 


乾いた空気 


ヒ"""夕…"户 

ヒ…夕…で 
除組エレメント 
の水分を蒸発 
放出しまず。 


画 


に盤配レがり 

除湿エレメントで 
空気中の水分を 
吸着させます。 


感熱交換器 
(凝縮器 ) j 

水蒸気を水に 
変えまず。 



冬場®燃離燥お結露にが巧 7ihm^ 
fx シま!:/ h ! 離連放或媛婿 

冬にも強い 

除湿エレメントの吸着性能は、室内溫度の影響 
を受けにくいので、 一 年中安定してお部屋の 
湿気:を強力に除湿します。 

をの低温時でわパワフルな除湿能力でを類乾燥、 
結露巧策をヴポ…卜します。 


ぶ]^ f ④水タンタ ムう も 

一***^-お々、ノ々! r 水ホ 心バ 


水タンクに水を 
集めまず。 


運顧中はヒ…夕…を懐用ずるので、屬外温廬がお鄙屢の蓝さにぶって麗異!ま猿り談ずが、飄がをった場所で 
使われた榻含、エアコンと違い3〜8で盡巧溫農が上驛ず證ことがあり談ず。 





































































